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PHONOLA RADIO • Mod. 571 . Qualtro gamine di ricezionc. Media frequenza: 470 kr/s. Prima ECH4 amplificatrice AF e BF, se- 
conda ECH4 convertilrice. V3-EBF2 o WE 19. V4-EL3. V5-5Y3 G o WE 54. Produzione 1946. 

























































































































































































